GOVERNMENT OF TAMIL NADU 

2015 


[Regd . No . TN /CCN /467 / 2012 - 14 
[ R . Dis . No . 197 / 2009 . 
[Price : Rs . 2 . 40 Paise . 


OF 


TAMIT 


11 


NNME 


REL 


F 


ILL 


TAMIL NADU 
GOVERNMENT GAZETTE 


. 


NADU 


ia 


WITH 


TRUTH 


LONE TO 


RIUMPHS 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


No . 34 ] 


CHENNAI,WEDNESDAY, AUGUST 26 , 2015 
Aavani 9 , Manmadha , Thiruvalluvar Aandu – 2046 


Part VI — Section 3 (b ) 


Notifications issued by Quasi-Government bodies and Public Sector Undertakings . 


NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC . 


CONTENTS 


Pages . 


TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED 


General Construction Circle , Coimbatore - Erection of Transmission Lines .. 


66 -68 


UNIVERSITY AUTHORITIES 


THE TAMIL NADU Dr.M .G . R . MEDICAL UNIVERSITY , CHENNAI- 32 . 


Election of One Nominee by the Members of the Senate to the Vice -Chancellor 

Search Committee for recommending a panel of names for Appointment 
as Vice -Chancellor . 


68 -69 


DTP _ VI-3 (b ) (34 ) — 1 


[65 ] 


66 
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[Part VI — Sec. 3(b ) 


NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC . 


TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED 
GENERAL CONSTRUCTION CIRCLE , COIMBATORE 

Erection of Transmission Lines 

( Lr. No. SE /GCC /CBE /AEE /Moni./F. PRESS /D . 154/ 15.) 
No. VI- 3(b )/28 /2015 . 

TANTRANSCO has sanctioned for erection of the following Transmission lines to Transmit and Distribute Power so as 
to meet out additional demands. The work will be taken up by shortly . 


Sl.No 


Authority 


Route Length 


Details of EHT Line/ 

Sub -Station 


Name of the Revenue Villages 
through which the line 

will be passing 


A 


SUB -STATION ASSOCIATED LINES : 


Edayarpalayam 
400 /230 /110 KV SS 


8 . 975 Km 


Periya Kuyili,Chettipalayam , Mettuvavi , 
Chinna Kuyili , Edayarpalayam in 
Coimbatore District. 


Erection of 230 KV DC line on 
MC tower with Zebra conductor 
by making LILO of 230KV 
Othakkalmandapam -Palladam 
feeder at the proposed 
Edayarpalayam 400 KV SS . 
Erection of 230 KV DC line on 
DC tower with Zebra conductor 
by making LILO in 230KV 
Othakkalmanda pa m 
Ponnapuram feeder at the 
proposed Edayarpalayam 400 
KV SS . 


10 . 138 km 


Vadasithur, Panapatti , 
Ponnakkani, Edayarpalayam in 
Coimbatore District. 


1. 186 Km 


Edayarpalayam in Coimbatore District. 


Per ( FB ) 
TANTRANSCO 
Proceedings No. 16 , 
dated 13 -01- 2014 


6 . 953 km 


Erection of 110 KV DC line on 
DC tower with Panther | 
conductor from the proposed 
Edayarpalayam 400 KV SS to 
link the Sulthanpet-Kethanur 
110KV feeder at 
Edayarpalayam 400 KV SS . 
Converting existing 110KV DC 
line with Panther conductor into 
110KV multicircuit towers 
making LILO of existing 
Edayarpalayam - L & T , 
E da yarpala ya m 
Othakkalmandapam feeders & 
110KV Arasur - Irugur & 
Podanur- Othakkalmandapam 
feeders to Edayarpalayam 400 
KV SS 


Edayarpalayam Chinna Kuyili, 
Kumaran Colony , Pappampatti , 
Kallapalayam , Peedampalli in 
Coimbatore District. 


22 . 384 Km 


Sulthanpet, Akkanaickenpalayam , 
Bogampatti , Edayarpalayam in 
Coimbatore District. 


Conversion of the existing 
110KV SC Peedampalli 
Sulthanpet line into 110KV DC 
line on DC tower with Panther 
conductor at the proposed 
Edayarpalayam 400 KV SS . 


Kethanur , Maana asipalayam , 
Kamanaickenpalayam , V .Gandhinagar, 
Nalligoundampalayam , 
Sowdeswari Nagar in Tiruppur District . 
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The list of Revenue Villages through which the line passing through is only a tentative and not exhaustive . 

Any person interested may make representation on the above schemes within 1 month from the date of issue of this 
publication to the undersigned as per the Electricity Act 2003 . 


Coimbatore , 
19th August 2015 . 


ER .K . PALANIAPPAN , 
Superintending Engineer, 
General Construction Circle . 


தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் , 
பொதுக் கட்டுமான வட்டம் , கோயம்புத்தூர் . 

அறிவிக்கை 

( Lr. No. SE / GCC /CBE/ AEE /Moni./F . PRESS /D . 154/ 15 .) 
கூடுதல் மின் தேவையை நிறைவு செய்திட தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் மிக 
உயரழுத்த மின்பாதை அமைத்து விரைவில் பணி துவங்க உள்ளது . 


தூரம் 


வரிசை. 
எண் 


உயர் அழுத்த மின்பாதை / 
துணைமின்நிலைய விவரம் 


மின்வாரிய 
ஆணை எண் . 


மின்பாதை செல்லும் 
வருவாய் கிராமங்கள் 


8 . 975 


கி . மீ . 


பெரியகுயிலி , செட்டிபாளையம் , 
மெட்டுவாவி , சின்னகுயிலி , 
இடையர்பாளையம் , 
கோவை மாவட்டம் . 


10 . 138 


கி . மீ . 


வடசித்தூர் , பனப்பட்டி , 
பொன்னக்கனி, 
இடையர்பாளையம் , 
கோவை மாவட்டம் . 


அ . துணை மின் நிலையங்களைச் 

சார்ந்த மின்பாதைகள் 
இடையர்பாளையம் 400 / 230 /110 கி . வோ . 
துணைமின் நிலையம் 
ஒத்தக்கால் மண்டபம் - பல்லடம் 230 கி . வோ . 
மின்னூட்டியிலிருந்து உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள 
இடையர்பாளையம் 400 கி . வோ . துணை 
மின்நிலையத்திற்கு பல சுற்று 
மின்கோபுரத்தில் ஜீப்ரா மின்கடத்தி மூலம் 
230 கி . வோ . உள்வெளி உயர் அழுத்த 
மின்பாதை அமைத்தல் 
ஒத்தக்கால்மண்டபம் - பொன்னாபுரம் 
230 கி . வோ .மின்னூட்டியிலிருந்து 
இடையர்பாளையம் 400 கி . வோ . துணை 
உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள மின்நிலையத்திற்கு 
இரு சுற்று மின்கோபுரத்தில் ஜீப்ரா 
மின் கடத்தி மூலம் 230 கி . வோ . உள்வெளி 
உயர் அழுத்த மின்பாதை அமைத்தல் 
சுல்தான்பேட்டை - கேத்தநூர் 110 கி . வோ . 
மின்னூட்டியை உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள 
இடையர்பாளையம் 400 கி . வோ . துணை 
மின்நிலையத்துடன் இணைப்பதற்கு 
இடையர்பாளையம் 400 கி . வோ . 
துணை மின்நிலையத்திலிருந்து 
இருசுற்று மின்கோபுரத்தில் பான்தர் 
மின்கடத்தி மூலம் 110 கி . வோ . இருசுற்று 
மின்பாதை அமைத்தல் 
இடையர்பாளையம் - எல் & டி , இடையர்பாளையம் 
ஒத்தக்கால் மண்டபம் மற்றும் அரசூர் - 
இருகூர் , போத்தனூர் - ஒத்தக்கால் மண்டபம் 
ஆகிய 110 கி . வோ . மின்னூட்டிகளை 
உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடையர்பாளையம் 
400 கி . வோ . துணை மின்நிலையத்திற்கு 
பலசுற்று , மின்கோபுரத்தில் 
உள்வெளி உயர் அழுத்த மின்பாதையாக 
மாற்றுவதற்கு ஏற்கனவே உள்ள இருசுற்று 
மின்கோபுரத்தில் பான்தர் மின் 
கடத்தியனாலான 110 கி . வோ . இருசுற்று 
மின்பாதையை மாற்றியமைத்தல் 


1 . 186 


கி . மீ . 


வா . ஆ . எண் . 16 , 
நாள் 13 - 01 - 2014 


இடையர்பாளையம் , 
கோவை மாவட்டம் . 


6 . 953 


கி . மீ . 


இடையர்பாளையம் , 
சின்னக்குயிலி , குமரன் காலனி, 
பாப்பம்பட்டி , கல்லாப்பாளையம் , 
பீடம்பள்ளி , கோவை மாவட்டம் . 
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வரிசை . 
எண் 


உயர் அழுத்த மின்பாதை / 
துணை மின்நிலைய விவரம் 


தூரம் 


மின்வாரிய 
ஆணை எண் . 


மின்பாதை செல்லும் 
வருவாய் கிராமங்கள் 


ஏற்கனவே உள்ள பீடம்பள்ளி - சுல்தான்பேட்டை வா . ஆ . எண் . 16 22 . 384 கி . மீ . சுல்தான் பேட்டை , 
110 கி . வோ . மின்பாதையை இடையர்பாளையம் நாள் 13 - 01 - 2014 

அக்கநாயக்கன்பாளையம் , 
400 கி . வோ . துணை மின்நிலையத்திற்கு இருசுற்று 

போகம்பட்டி , இடையர்பாளையம் , 
மின்கோபுரத்தில் பான்தர் மின்கடத்தி மூலம் 

கோவை மாவட்டம் . 
110 கி . வோ . இருசுற்று மின்பாதையாக மாற்றுதல் 

கேத்தனூர் , மானாசிப்பாளையம் , 
காமநாயக்கன்பாளையம் , 
V . காந்திநகர் , 
நல்லிகவுண்டம்பாளையம் , 
சௌடேஸ்வரி நகர் , 

திருப்பூர் மாவட்டம் . 
மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்பாதை செல்லும் வருவாய் கிராமங்கள் உத்தேசமானவையே ஆகும் . விரிவானது அல்ல . 

மேற்குறிப்பிட்ட பணிகள் குறித்து எவரேனும் முறையீடுகள் தெரிவிக்க விரும்பினால் இந்த அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்ட 
நாளிலிருந்து ஒரு மாதத்திற்குள் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரிக்கு மின்சார சட்டம் 2003 - ன்படி முறையீடு செய்யலாம் . 


கோயம்புத்தூர் , 
2015 ஆகஸ்ட் 19 . 


ER . K . PALANIAPPAN , 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர் , 
பொதுக் கட்டுமான வட்டம் . 


UNIVERSITY AUTHORITIES 


THE TAMIL NADU Dr . M . G . R . MEDICAL UNIVERSITY , CHENNAI- 32 . 


Election of One Nominee by the Members of the Senate to the Vice -Chancellor Search Committee for 
recommending a panel ofnames for Appointment as Vice -Chancellor. 

( Lr . No. El ( 1 )/ 30656/ 2015 ) 
No . VI- 3(b )/29/ 2015 . 


Under Statute 7 of Chapter V of the General Statutes of the Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University , Chennai and as directed 
by the Governing Council of the Tamil Nadu Dr. M .G .R .Medical University , Chennai, the Registrar In - Charge of the University hereby, 
notifies that a permanent vacancy is about to occur in the office of the Vice-Chancellor with effect from 13- 12 - 2015 F .N . consequent 
on the expiry of the term of office of the present Vice- Chancellor , Prof.Dr. D . Shantharam , M . D . , D .Diab . , 


Necessary action to elect one nominee by the Members of the Senate to the Committee referred to in Section 10 (2) of the 
Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University, Chennai, Act, 1987 (Tamil Nadu Act 37 of 1987 ), to recommend a panel of three names 
to the Chancellor for making the appointment of the next Vice - Chancellor, will be taken on the publication of the Notification in the 
Tamil Nadu Government Gazette as specified in the Annexure . 


Necessary action to elect one nominee by the Members of the Governing Council to the said Committee as provided under 
Statute 12 (2 ) of Chapter V of the said Statutes will be taken on the publication of the Notification in the 
Tamil Nadu Government Gazette . 


Chennai- 600 032 , 
24th August 2015 . 


DR . P . ARUMUGAM , 
Registrar In -Charge . 
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ANNEXURE 


Election Schedule for Electing One Nominee by the Members of the Senate to the Vice -Chancellor Search Committee 
under Section 10 ( 2 ) of the Tamil Nadu Dr . M .G . R . Medical University , Chennai, Act 1987 (Tamil Nadu Act 37 of 1987 ). 


Date of Notification in the Tamil Nadu Government Gazette 


26 - 08 - 2015 (Wednesday) 


Last date and time for issue of Nominations 


Last date and hour for receiving Nominations 


10 -09 - 2015 ( Thursday ) 11.00 A .M . 
10 -09 -2015 (Thursday ) 3.00 P .M . 
10 -09 -2015 ( Thursday ) 3 .30 P .M . 


Date and hour of the Scrutiny of Nomination Papers 


Publication of list of Valid Nominations 


10 -09- 2015 ( Thursday ) 5 .00 P . M . 
16 -09 - 2015 (Wednesday) 3. 00 P . M . 


Last date for withdrawal of Nominations 


Publication of Final List of Valid Nominations 


16 -09 -2015 (Wednesday) 5 .00 P .M . 


In case there are more than one nominee from among the Senate Members election will be held as per the following 
programme: 

PROGRAMME 


Date and Time of Polling 
Counting of Votes 


28 -09 -2015 (Monday )- 10 .00 A .M to 3.00 PM 
28 -09-2015 (Monday )-3.30 P .M . 


Result of the election will be declared soon after the counting is over on 28 -09- 2015 . 


Chennai-600 032 , 
24th August 2015 . 


DR . P . ARUMUGAM , 
Registrar In - Charge. 
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